Dr. WITALIS PIKULSKI 


asystent kliniki chirurgicznej U. J. 


przeżywszy lat 38, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 10-go sierpnia 1926 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we czwartek dnia 
12-go b. m. o godzinie 4-tej po południu, na który-to smutny obrzęd stroskani siostry i bracia zapraszają Krewnych, 
Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 13-go b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele 00. Franciszkanów. 


laktad pogrzebowy Onufrego fiuta E DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


w Krakewie, ul. Graegórzeska 7, telefon 4105. 


